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Vize’den İstanbul’a su taşıyan, eski Roma’nın en uzun su 
ikmal hattı ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli bir kültür 
varlığıdır. Bu çalışmada uzay teknolojileri ve yüzey arkeolojisi 
yöntemleri birlikte kullanılarak hat, diğer taşıyıcı hatlarla 
birlikte bir bütünlük içerisinde görselleştirilerek web tabanlı 
bir CBS ortamında ortaya konmuş ve hattın yaklaşık 450 km 
olduğu belirlenmiştir. Sistem bugüne kadar ormanlar tarafından 
korunmuştur, ancak son zamanlardaki yapılaşmalar sonucu 
yavaş yavaş yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı uydu 
görüntülerinden de saptanmıştır. Bu mühendislik harikası yapıtlar, 
Trakya’da çok geniş bir bölgede yer almaktadır ve buralarda 
gündeme gelebilecek her türlü inşaat ve yapılaşmada bu kültür 
varlığının zarar görmemesi için önlem alınmalıdır... 


Tarihçe 

Ç eşitli kaynaklara göre İstanbul’un ku¬ 
ruluş efsanelerinden en yaygın olanı, 
İstanbul’un (Byzantion), Yunanis¬ 
tan’daki Megara kentinden gelen göçmenler 
tarafından MÖ VII. yüzyılda kurulduğudur. 
Rodos’tan gelen Dorlar’ın istilalarından ka¬ 
çan Megaralıların bir kolu MÖ 680’de bölge¬ 
ye gelerek Khalkedon’a (Kadıköy, körler ken¬ 
ti) yerleşmiştir. MÖ 660’da ikinci bir Megara 
kolu, Byzas adlı başkanlarının önderliğinde 
bugünkü Sarayburnu civarına yerleşmiş ve 
buraya Byzantium adını vermiştir. Coğrafi 
konumu ve stratejik önemi nedeniyle kent sık 
sık istilalara uğramıştır. MÖ 74’de Roma İm- 
paratorluğu’na bağlanmış ve 330’da Roma 
imparatoru 1. Konstantin (Büyük Konstantin) 
tarafından Roma İmparatorluğu’nun başkenti 
ilan edilmiştir. 395’de imparatorluk Doğu (Bi¬ 
zans) ve Batı olarak ayrılana kadar başkent 
olarak kalmıştır. Kent daha sonra gene bir¬ 
çok istilalara uğramış ve Batı 476’da yıkılmış 
Doğu ise 1453’de Türklerin eline geçmiştir. 

Her ne kadar günümüzde Roma ve Bi¬ 
zans dönemlerine ait kalıntılar mevcut ise 
de çoğu kaybolmuş veya günümüzdeki İs¬ 
tanbul’un toprakları altında kalmıştır. Örneğin 
Ortaçağ’a ait günümüze kadar gelebilmiş en 
önemli Bizans anıt eserlerinden biri İstanbul 
Saraçhane’deki Bozdoğan (Valens) Keme- 
ri’dir. 378 yılında yapımı tamamlanan bu ke¬ 
mer, aslında çok daha büyük bir hidrolik sis¬ 
temin bileşenlerinden sadece bir tanesidir. 
Ayrıca, Trakya’daki doğal su kaynaklarından 
kente su sağlayan büyük ve kompleks bir 
sistemin en belirgin elemanı olup bir mühen¬ 
dislik harikasıdır. Bu sistem eski Roma’ya ait 
bilinen en uzun su ikmal hattı olarak tarihin 
en büyük hidrolik mühendisliği yapıtlarından 
biridir. 

Su Hattının Konumu 

Bu su ikmal hattı, Trakya’da Kırklareli’nin Vize 
ilçesinin batısında, Soğucak ve Değirmen- 
dere mevkiinden başlamaktadır. Deniz sevi¬ 
yesinden yüksekliği 240 m civarında olan bu 
bölgede bol miktarda su kaynakları bulun¬ 
maktadır. Burada görülen ilk galeri izleri Vize 
ilçesi yönüne doğru devam etmekte, daha 
sonra Çakıllı, Ayvacık, Kavacık, Saray, Bin- 
kılıç, Aydınlar, Karamandere, Çiftlikköy, Kal- 
faköy, Dağyenice, Tayakadın ve Arnavutköy 
yerleşimleri civarından geçen su hattı Alibey- 
köy yakınlarına kadar izlenebilmektedir. Su 
ikmal hattının topoğrafik eğimi başlangıçtan 
itibaren 0.0006-0.0007'dir. 
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